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Avec moniteur FPV. 

Caméra HD avec amortisseur de vibrations. 

FPV 5.8G transmission d'images en temps réel. 

Grande cellule légère avec une belle longévité. 

Télécommande pleine échelle avec le système de gyroscope intégré 6 axes. 
Émetteur commutable - peut basculer entre les modes 1 et 2. 

Durée du vol: entre 8 et 10 minutes 
Distance distance de contrôle: 150 Mètres 


57 

cm 




Idéal FPV plate-forme vidéo 

La plate-forme idéale pour les clients soucieux de leur budget sur le marché pour un grand quad à 
prendre de haute qualité FPV vidéo. La grande taille de theV666 FPV, il est facile de voir en vol et 
le système de stabilité Vol 6 axes (FSS) lui donne le contrôle dont vous avez besoin pour obtenir les 
images de qualité que vous voulez. 

Haute Qualité FPV vidéo 

Un appareil photo de haute qualité que les films vidéo HD 720p à 30 FPS est installé sur le V666 
FPV avec une monture anti-vibration qui aide à stabiliser l'appareil afin de vous éviter les secousses 
et vibrations dans vos séquences vidéo. Le signal de la caméra est envoyé à l'écran LCD qui reçoit 
le flux vidéo en direct. 


Option Caméra 1080p disponible séparément est une caméra HD de haute qualité. 

Les films vidéo sont en HD 1080p à 30 FPS ou vidéo HD 720p à 60 ips. 

La caméra se fixe sur le même support anti-vibration fourni avec le FPV Ethos et donne des images 
claires en 1080p. 





5.8Ghz FPV Deutee 
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Caméra Suspension 
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Install Caméra Install TX Antenna Power Supply 




Install Screen Install Screen Protecter Install Antenna 




Model/ Mode2 
Left Stick — 

Trimmer 


Switch 


Trimmer 


Antenna 


Rotation 


Screen Plug 
Serve Shift 


Lîght 


Throttle Trim 
Right Stick 


Trimmer 

Caméra 
— Light Control 
Video 


Screen 




